7pr Agilent Technologies 


Thank you for giving Agilent Technologies the opportunity to service your instrument. Listed below are the 
services offered by the North American Field Repair Center. Please call (800) 227-9770 to open a Service Request. 


North American Field Repair Center 
2850 Centerville Road 
Wilmington, DE 19808 


EQUIPMENT 

EXCHANGE 

RETURN TO AGILENT REPAIR <21 


PRICE (1)(4)(5> 

PRICE <1> 

IN-HOUSE 

LOANER (8) 

GC Products 






$1.948 04 

$88207 

5 business days 

$310.00 


N/A 

$400 00 

5 business days 

N/A 

1 . 

$1,948.04 

$908 88 

5 business days 

N/A 


$1,948.04 

$908 88 

5 business days 

N/A 

i . j . j -‘. 

$2,338.55 

$1,176.00 

5 business days 

N/A 

G2913A/G2613A/G1513A Injector 

$1,948.04 

$908.88 

5 business days 

$310.00 

G4513A Injector 

$1,948.04 

$908.88 


$310.00 

G2814A/185S6C/M GC Tray 

.$1,948.04 

$908.88 

-.v -- 

5 business days 


G2630B 6850GC 

N/A 

Time & Materials 

10 business days 

N/A 

G1888A, G1289A/90A Headspace 

N/A 

Time & Materials 

12 business days 

N/A 

255 NCD/355 SCO Chemiluminescence Det 

n N/A 

Time & Materials 

15 business days 

N/A 

LTM/RVM Module 

N/A 

$633.00 ' 

10 business days 

N/A 

Archon G7360A & G7361A 

N/A 

Time & Materials 

15 business days 

$1,500.00 

G6501/G6502 - CTC 

N/A 

Time & Materials 

15 business days 

N/A 

GC Certified Reconditioning - H2607A 

N/A 

$6,000.00 


N/A 





MiMHHMl 

1 LC Products 





G1310A/B LC Isocratic Pump 

$3,118.06 

$1,454.91 

7 business days 

N/A 

|G 1311A LC Quaternary Pump 

$3,896.09 

$1,818.92 

7 business days 

N/A 

p 131 IB/C LC Quaternary Pump 

$3,896.09 

N/A 

N/A 

N/A 

JG1312A LC Binary Pump 

$3,896.09 

$1,818.92 

7 business days 

N/A 

G1312B/C LC Binary Pump 

$2996.99 

$1,818,92 

■lummy 

N/A 

G1313A LC Autosampler 

$3118.06 

$1,454.91 

7 business days 

N/A 

G1329A/B LC Therm Autosampler 

$2,563.61 

$1 402,74 

7 business days 

N/A 

G1367A/B/C LC Well-piate Sampler 

S3 596.62 

$2,181,78 

7 business days 

N/A 

G1367D/E LC Well-plate Sampler 

$3,596.62 

N/A 

N/A 

N/A 

p1314A/B LC Variable Wavelength Det. 

$2,398.51 

$1,454.92 

7 business days 

N/A 

G1314C/D/E/F LC Variable Wavelength Det. 

$2 064.87 

N/A 

N/A 

N/A 

bl315A/B LC Diode Array Detector 

$3,896.09 

$1,818.92 

■■ill 

N/A 

G1315C/D/E LC Diode Array Detector 

$3,896.09 

N/A 

N/A 

N/A 

p1321A/B LC Fluorescence Detector 

$3,896.09 

$1,818.92 

7 business days 

N/A 

p1362A LC Refractive Index Detector 

$3,896.09 

$1,818.92 

7 business days 

N/A 

G1365A/B LC Multiple Wavelength Detector 

$3,118.06 

$1,818.92 

7 business days 

N/A 

pi365C/D LC Multiple Wavelength Oetector 

$3,118.06 

N/A 

N/A 

N/A 

pi322A, G1379A/B LC Degasser 

$2,398.51 

$1,454.94 

7 business days 

N/A 

p1316A/B LC Column Compartment 

$2,398.51 

$1,454.94 

7 business days 

N/A 

p1316C LC Column Compartment 

$1,833.28 

$1,269.25 

7 business days 

N/A 

p1330B LC Thermostat 

$1,948.04 

$1,146.69 

7 business days 

N/A 

G4220A/B Infinity Binary Pump 

$3,898.09 

N/A 

N/A 

N/A 

G4212A/B Infinity DAD 

$2,996.99 

N/A 

N/A 

N/A 

p4226A Infinity Autosampler 

$3,596.00 

N/A 

N/A 

N/A 

G4270/G4271 - CTC 

N/A 

Time & Materials 

15 business days 

N/A 

(LC Certified Reconditioning - H2607A 

N/A 

$10,000.00 

10 business days 

N/A 
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